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i. pasEiSACZsais pazTHM.no 

Baiwaraalny woltoaiar* alaktrod -'-By typ 0-?22A jast prxaaBaexcivy do 
poalardvi 

- oapi «£ tulyeb od 2 aV do IQOC 7/50 kv/ 

- napi,d prwai.aaycb * od 50 »V dc 30CV/2WU - 700 Hi*/ 

• pr*du itUlfO .....•••••••• od 23 pA do 100 ^ 

- raxyatancjl, •*.«•• *«••••••«>• 0,2 Q do 1390 KQ 

Koto b j6 utyaaay J*ko pr*yrx*d prxaaodny lub xtacjooarny, atoaowany wa 
vsxystklcb laboratoriach alektrcaicxby cb 1 fixycxnycb orax a virotaueh 
naprawcsycb apriftu alaktroBlczaago. 

PrxyrHd jaat prxaxoacxoay do pracy w p on iaaxex# alack sachycb i ogrxow- 
c*ycb, xunittkowana obodowa aactlivia oalasxcxaaia s° * ty?™y» oiojaku 
aparatarowy* 483 1 

loaltaxxinii praalRCxaicdw. xaciaxda i aleaantdw ragolacyjaycb **P sv ~ 
ni» aatatycxoy 1 no.ocxtsay wystrdj xa«a*tr*ay ora* dobra wlasaodci 
•rgoaonlc*o*« 

2. wYyc^Azafi* pgzraZAng 

PrxyrxRd dostarcxa xif l^ezaio a BasiflpujRcy* vypo»*ioai«* : 

- aooda do pOftiara prxaaiam^ch ««x, 10 7 sxt.1 

-aonda do ponlaru aapifi prxeaieaayeb «bx. J00 7 sit, Q) 

- prxavody poaiaroM., 

- pckrowioe ochronoy Mt * 1 

Czficiaai zapaaovyal: -» 

_ **lxdk* topikawa aparaturowa kXA-F-100 *A-2537 * lt - 3 

- i*r6wka 12V/0.05* * l1, 1 

orax dokanaataal: 

- iaairukcja obalugi 

- kart a faaraacyjna 

lx dodatkowa xsadvlaala do prryrzqdu dol\exa xif! 

- dxialnlk - aooda wysckie^o aapifcla do pc«iar6i» aapifd stalycb do 
50 kV typ P-223 wg rys, C-3J-86<»-5 

_ trdjnik poniarowy wsoiliwiaj Rey doUcxaaia aoady do paaiaru tupisf 
prxatieanych do obwoda pooiarcvago prxy ooalaracb a, ex. typ P-231, 
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Przyrs^d po vyjfcio s opakaaaola ochroaoo-triLnsport owago i xdjjcia 
pokrowea sadajt alf do praey. 

Prxad al^exaniaa prxyrx*da de a la el aaplteia xaxilajAcego aalaiy 
apravdaic cay jaat prsjgotovaoy da pracy aa odpowiedoiA vartoAd 
aaplfcla aaallaj^eago era a oxy poaiada odpowiadnl baxplacsnlk., 
?rxai%cx*aia prxyrxada x xaailaala 223 T aa 120 ▼ lab tat cd*rotnl« 
dokoauja ai« prxax astaviacia pnalkesaika/dosttpaago aa plycia 
tylaaj przyrx *dn/ « poxyc^i odpowiadajxcaj vlaAclvaea aapi^clu aitcl 
*aaii«JV *3 - 123 » lab 220^. 

flwagat Pray prxat^cxaulo na 1207 xmienid bexplecsnik na 200n 




Japiocie M 0 il*j*ce 120 T lapifcic saailaj^ce 220 7 

8j»* 2, 



4. MSB TZ3HI1CZ11 PKrazjLBO 1 ¥TPOSAZESIt 
4,1, J'oaiar aapiacla italagc 
Zakras alarxoayek aaplfds 
Podaakrtay /aartoici kedcoaa/: 



Zaak aiarxajwgo aap Ifc ia: 

'Jcbyh podatavovy peaiara: 

Sajitueji »<J*elwii 

4.2, Poaiar pradq xtalago 

Zakras aiaraoaych pr^dda: 
Podxakraay /war to* cl koacowa/t 



2a 7 do 1300 7 

0,1; 0.3; If 3; 10;30;100J300; 

1000 7 

lab " vyblaraay przal^ca— 
aiklaa. Oba xaelskl poalarov* 
ixolowaaa od obadoay przyrzdda, 

^ 2% wart odd koacoaaj podxakrasu 

poniarowago 

«K*fl£ 10* 



20 pk do ICO al 

i; io; loo oa 
is io;ix pA 
1; 10; 190 at 
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Qefayb todatkavj spovodowar ai«r6waaai«rno»ei* eAarektorysiyki espstotli- 
eotelowoj soady d+ttiejjMj dla uplyl wifkssych od 1 T « mnsii 
cays tot 11 vet cl s 

50 Is 100 US +23 

20 Is 90 is 1-10CKH*.... 300 KBs 1 d3 

500 Ms---. 500 His 2 &3 

SOO Ids ... 700 IQs 3 sLB 



U-J.-40V 




IT** 1 ** 1.“I«r*staecJa wjtcieva « fankcji csystctltvotei. 



4-.4.Z. PojUr_ljiifi _P£*£«ieanjck - roalixevenj x*_povoc^ seedy dstekej jas^ 



Zakrvs sisrsoejeh aspifdi 
Podsskmy /vartotci ketcsvo/ 
Chsrsktsrfst/ka presto* sals: 



10 T do 300 f 
10; 100; 300 T 

11 alow , vskasaoie proporcjooalns 
to asplitodj sy^aslu aisrzo— 

#oj? c « Prsyrsyd 4«st sk»lo*snj v var- 
to*cUch otatocsayca dla sap ltd a 
sinadoidalaiv prssalsanejo. 
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Ucdyb podatawovy poaiiru: 



♦. 2* vartoAcl k©Acc«*j podxakrasu 
pt»Urow«g& 



lapadancja Mjido*., 10 KH /5.5 pF/dl* ..cx./ 

Ochyb dodatkowy apowodowany ciardwacoi araosci* charaktarysiykl 
cxt*tatliwo4cioir«J scady aatakcyjaej . aakrasia cz*stoUi«s*i: 

5^ ••••••*« 1 Kax... + g S 

20 31 50 Hx i 1 MH* 10 MHz ♦ 1 42 

4.5. Pcayb roboezy 

Uchyb robocay przyrz^du M doaclnya podzafcreai* paaUrovyn v caly* 
x&xrcsia taoparatur pracy nl« poaitian prxekracsad suay uchybu 
poi5ta.oa.co oa dacy xtkra.i. pcisU.oay i uchybu okr.iloa.go 
» p. 4.7.6. 

4.6. «yp Oa az . cl . dodatfcow 

- dystarezani oa dodatkoaa zaaiaiaol. 

4 * i * 1 * - 0 ^i ^*i n i^«I»oki.go_a*:i^ia P-2P3 d 0 ?Q=iaru 
atalych: 

- podxiel napifci* 1000 : 1 

- doklkdaoif poalaru ♦ 10 a 

” *«r.s poalaru do 50 kY 

” reiystaacja woj.cloaa 1300 Ha 

4.0.2. Trojnik goaiarowj tyg P -241 

- saoilini* pociar napiyd u.cx. 

- WFS /ana s sond* aax. 10V/ 1 f 2 do 700 HHx 

- iap.daxcja falo.a 5oa 

- standard g 

4.7. Dan, t.chalcza. artlnt 

4.7.1. 11 aai a 

»apiycia sasllaaia: 220 lub 12o 7 

Cseszatliwoii oapiycia xasila^ctco: 45 do 65 Hx 
>»ctssczalM xaiao, aapiycla XasUajocago : ^ 10 % 

Hoc pobl.rana x ai.ci Mpiycia pnaaianaago :<10 VA 
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4.7.2. lapaaa ad ± 3 aV/b cads. 

4.7.J. C^araaib aa przacl^iaaii 




Prxyra^d aa aakraala pwlara Mplyela a dal age vylrayamja 4aUcsaal« 



■■ * fcr ** 1 »a«iakfci aajieiawycA, aaplpcl. a tala 1500 T 

aa dowlBjr* padaakraaia p«iar*vym. 

4.7.4. CM v Htalua a ilt.Mna^> {rtq _ 

V«tala mpuia vyaafaala t.ckalma. p« wplj^im 3 ala. 
*4 llallS vUtaula 4a aiad aaplycia pn«liuc|t, 

4.7.5. IxolaaJm^fla^fdxj pwikJta 

/^J^Wwbicia^dolaea^ « aapitcia e varUid 750 T. 

4.7.4. Varmikl fracj 

rnyrs«4 jut aallesaay 4a I grapy «| P1-71/T-06500. btni 
taaparatar atocsaala *5*C ..... *4o°C. 

Badatkavy achyb spovodovaar mUm% taapa ratary atocsaala 0 kaftda 
10 C, da pnakrasaa adyta podstaaovafs aa daaya podukruli 
l«Unvja. Fmtj iaaa ill doty cay wak asai prxyrs*da aa podxakraai. 
Hpl«^ praaaiuayak J» af. 

*4.7.7. (nyrajU — - 

featlUl* dal%es«aia savaytrsaaca okaltlka lab rijtitrnm 
i tjhrtjitub prayrxad jaka atabllaaco vmacalaesa oiplycla 
stalaga a raayataacjl Hjlclauj 100 111 . 

- Hftksyaalaa aaplfcia *yj4cia*a x * 14 T 

- Oojmaaeaala* obcl^Aaala wyj*ci* 



Aax aamlajaxaala doAladaodel yskazai/ 1 1 ad 
- M»oca44ki« /» lt«. <U vajicla/ 1 1 a 0,5 * 

4.7.8. Pcxyci* P'iCj griyrcjdu: ploaova ♦ 5* 

4.7.3. ; 195 x 155 x 220 aa 

4.7.10. £ljlarx j ^ 
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5. CPI3_DZlALAi:iA_P22Y^ADU i 

Zssad* dzlalaola Uaiv«rsa.lti«go Uoltcaierxa nlektroalczaego typ 
U-722 A prxedstavioaa jest aa ryi. 3. 

2asaaaiczn czgici^ przjttsdu Jest wzzaealacs pr%du stalogo o duty* 
wspfilczynniku eznocaiania 1 duiej rezjstaacjl wejiciowej usyskenej 
dziykl zuitasovaaiu trzaxystara polovago. 

Body stzbil □o£<5 wskazsd przyrsydu oslygni?to dzifti zastosovaaia 
slice go s?r zeienia zvroteego redukujyeagc vzaoceleale wzaaeaUcxa 
do jelnoici.V przyrzydzie zaajdujy sly dva sprzydons zs sob* 
dxielniki zloioae z resystordw o tolcraacji 0,2 % 1 0,5 Jodsa 
ca eejdciu a drug! ns vyjdcio ezoaeaiacza. Dzialnik eejdclosy 
o rezystaceji 130 HQ 1 podzlele aapiycis w stosuaku 100 t 1 
elyczany jest w prxypadku pcaiaru espied stalych 1 przeaieaaycb 

0 vartodeiaeb vie'eszjch od 10V. Dzialnik tec Jest wykorzystyeaay 
rivaled w przypadku pomlaru pr $ da 1 rosystancj 1. 

Dxielnik wyjdeiovy zlotoay z rezystorde o tolerscejl 0,2 % 
wlyczony Jest v szereg z aleralklea. V prxypadku poaiaru espied 
przeciconycb do eejacia przyrzyda ulyczoaa Jest odpoeladaia soada 
e zaleiaoscl od wielkoici aapiecis oierxonago. Obie sondy pracujy 
e ukladzla detaktora sscxytasegol 

2e wsglfdu as oielioio«o6<5 charakterystyki naplyeiowej sondy 
detekcyjaej saatosowaao e przyrzydzit uklad linearyzacj i , dzifki 
teau skale aieralka die n*pi§<5 przeaieanyc h wiykssych od 0,3 V 
aajy eharakter llaiovy. Uklad llaearysaejl pozwolll oa wyeliainova- 
fiie dwdeh Iakov ze skali aieralka. Pooiar resystaaeji odbyva si« 
s ukladsia caocicrsa linlouego, Mziykl teau azyskaeo wlykszy 
dokladnoic pociaru, ores wyeliaioouaeo dodztkowy lak ze skali 
aieralka. 

, W prxyrzydxle xastosovaao skuteezaic dxialajycy uklad zabexpieczenii 
przed przeciyieoiec. Dolyczeais do zaciskov vejdclowycb przyrzyda 
aapipcla atalego o vartoici ait przekracsajyctj 1500V e czasis loiai 
Da dovolnya podzakresia poaiaru napijd stalycb ala pbwsduja 
ujeanych skutkdv dla prxyrzydu. Hapiycia zasilajqce eztacniacs 

1 napi^cie posiaroee v prsypadkn pcoiaru rezys'-aneji uxyskaje sly 
z traa273torovycb ukladd* atabil izasy j nych. 



MIIATKONII 

J 
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6. s mvisi u&2xajBmj>BS£uai_ 

*ed vaglydca bespleeae is Wa prsyrz^d aallesa ai« do I klasy 
•ekroeaoiel eg PB-72/T-6500 ark. 5. 

Sa ezglfda oa zakres aierxonycb aspiyd, malady sacbowa 6 MCM|61a| 
octroi sod d s evagi oa mlabesplacsadsteo poradeoia aiamays aapi«ei« 
Podexas pcaian aapieela ss dr Mel lisaslsaioaych ale eolao zeiarad 
siasegs s a c l ak e pflaiaroeage *— * % shadowy prsyrz^da /teelikVA 
laolocja pasifdzy "ziaaya* zaciskiaa poalarovya 1 obodovy, przyrsada 
wytnyasja bos prsaskoks lab prsebiela dol yes cole cap lye la stalsgo 
9 eartoiel 750 V. 

WMUJ; poaiardw saledy praastrsegad sasttpaj%cycb salscaiz 
Bo p oa lard « saledy mdywad odpovisdaiego vyposadaaia 

• prsed prsystApieaieo do pcaiodv saledy eybsad eladclae sakresy 
1 podsakresy pcziiarowe 

• podesas poaiarie ala saledy dotykad iadpyeb eleaeatde byd^cycb 
pod aapipeiea 



• vsselkiob aapras doko^vsd pray eyloesotyo sepiycii sasilajecya 
eras odlyesoaya sepiyeia wejiclowya 

• przyrxyd ale jest prsevldslasy do poslario oilaoprsdovyeb sled 
• serge tyezayeb. 
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7. pazroorcimfix paziazioo dojpslac r 

7.1. Paagl Qgdlaa 
Prxad ul^csaaiaa prxyrx^aa do sloci saallajkcaj aapifcla pnMl»M| 
azloijt 

- apraadxid polakoalo prttlicuiin ttpi « 6 xaxUajBcycb «( rosdx.3 
oialtjutj lMtnkcji 

- apraadzid i a rui* koaiacxaodcj wkorygonm.6 '»w ■•chialcstt" 

• qrbrt^ ukruy 1 podstkriiy paldrwi sru xypouif 

ai« «s aiitj podaaayo opisa. 

*odcxa* pea lard* addiy pmttnt|td *arunk6a luartjck a p. 4.7.5. 
4.7.6., 4.7.6. 1 roxdxlal* 6 oinitjaxt loatrakcjl. 

7.2. Poalar nap led 1 orad&a ztalgch 

Prx# d prayst^pianl m do paalardv aalaty Mvrxtd mac 1 ski *-* 

1 ■ prsal^csaikv aakrosda f-l oataald it poxycji *0, ir» > 

rodsajja pracy P2 w pczycjl •?♦*. Potaacjoxatraa B501 ayprcaalxosya 
x* plyt« cnolo*\ i oxnaexoaya "0" dapraaaixld do sarowage odecylanla 
askazdaki altraika.. 2oxa*rx«d uelikl, prxaltexuik rodxaju pracy 
P2 oa laky uxtavld aalaiaio od aiarxonaj uialkoAci a posycji 
"Vo«, lab *Ao, "A-*. ¥ prxypadku oiaxaaJcaoAei rsfdu wartoici 

aierxoao^ alalkoiei prxti talk sakrtad* PI aalaty uataal<5 « poxycjl 
10307 m prxypadkack poaiauru ojplfd lab 103 aA pray peaiarxo pr%da. 
Wajkela prsyrx %du stanowia aaeiafcl asiuczou j aka 1 *•", ktdro 
M\ odixoloaaua od obudcxy prxyrx^du. Zaclak aoiaa pal^exjd 
s ucliU* osaueiOBya ■ *4 *. 

Przyrx^J aalaty pola^tji s aklada* poaiaroaya prxawodaai ackodx^— 
cyai a ski ad vypcsalaola, 

Hyaik poalaru sal tty odczytad w akall 0 ... lOOrQ lab 0 ... 300s 
a xalataoici od aybraaago podxakrasu. 

7.3. PoaUr razTstaaq-j i 

Prsyrx^d aalaty wyxaroaad ay pumktu 7.2. Prxal^cxalk rodaaju pracy 
bjl! «ty uatavid a poxycji * SL ", Prxalqcs&iiciaa P-1 aalaty aybrad 
* odpauiadni podxakras paaiarowy i spraadxl i pray xwartycb zaclskach. 
aajacioaych xarc olaktryczoo aaoaicrxa. iajtcls oaoaitrze stance 1* 
to sane zaeiski, co a prxypadku peai.ru uapi$d 1 pr^ddv stalyeb. 
Wy&ik poalaru aalaty odcxyta 6 xa skill oxnacxoaaj 0...,.100sQ • 

Wyck'flMM Wlh«l.i*i (MM tUlf Wtwu - i ~ . Itamt, H^k.a^a M 

*i*tania —<*■■*<* "••OMfcu «« >.■ . - ,k > 

Pm wc My ir a * m . aOi j * * ■* * ■■•. < >■«■ «*«. i •;« •Mk.4w«*' 



ZJEDNOCZONE ZASiADT ELE STKON1CZ Ml 
APABATUftY rOMJAAOWEJ > MB a AT AO NIK • 
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8. OPLS 5CHBUTU ELBK7HfCIK3GO 



Ka ichtMcit idsovya wchodx^cym ■ iUid ninlajsxafo spin pokauao 
aklad pol^cxad alaaaotow* 

Kaldy alaaaot prxyrx^dn cxdicsou sjvbolai w au typuj^cy apomdb: 
ijriboli literovat 

B - baxpiaexnik 
C - load e as at or 

0 - diodat 

M - miamik wychylowy 

P-1 - prxtl^cxnik xakrtsdw 

P-2 — prxtl^cxoik rodxajn pracy 

1 - raxyatcr 

T - trxnxyator 
B - wylycxoik slaclovy 

Symbol cyfrowy ozomcxa ydxia dxny «la«aat zoatfduja fit w prxyrz*dxij 
cyfry ©d 101 do 199 ~ osnaesaj* aleaanty montow u« om plytea pru- 
l%czalka -lakrexdm PI /dxialnik wajdclowy 
1 wyjftciowy, uklad lloaarysaejl/ 

eyfry ©d 201 do 299 - ©Eaacaaj* alamuty mootowane oa ply tea przalye 
nlka rodxaju pracy P2 Mill aiarnika/. “ 
cyfry od 301 do 399 — osoaezajt alaaanty moatewana Da plytea w xcao- 
aiacxa, 

eyfry od 4oi do 499 - oxnaex*J% ©lama sty a onto van* ax plytea 
smsllacxy 

cyfry od 501 dp 599 — oxnaexajy a lama it y mentowxna oa plyela esolo— 
vmj przyrx%do 

cyfpy od 601 do 699 — oznaezajq almiaoty coatovana v soodxla max* 

10 ? 

cyfry od ?01 do 799 - exnacxaj* almmaaty mootowana w aondxla 
max. 300 Y 

Boxmiaxxcsaaia poaacxagdlaydh plytak drukowaaych v prsyrx^dxlo 
pokxzxBa jut oa rya, 4. 



ZJBDNOCZONB ZAK1ADY ELBBTtONlCZNEJ 
AYAIATUIY POXIAAOWEJ >MB&aTEONI&« 




Daitlaix majdciawy aapifdx mlarxoaago L^ctj saciski wajteiowa 
t wajic vxmxeaiaexa prydu «tal*£ 0 ?x doklxdsycb 1 vjsokostmbilsych 
raxyrrersa oisacxoajcb aa aenamacia ldaowym lymbolaml od E101 1 8110. 
SaxtowBa alamamty vamocalacxa 8318 1 8501 aims* do ragulmcjl pcnx*tko- 
»a*o odchylania eiaretka. 

04 potaaejomatru 85 j* jaax wyprovalxoaa aa plytf csolow^ i oxomexoam 
■0". Potaocj omatr B3C3 aluiy do kcmpaasaejl tarslexaaj okladu vzaac- 
nlmcxa a potaaejamatr 2316 do kampanxacji pr^da pocz^tkewage tranxya— 
tora T301. tfyj*cia vzsacalacxa ja»t vyprovmdxooa aa plytp tylon 
P**JfM*« » poxtaci taelakov. Do wyjicia vxmacxlacaa doi^exsno rdwmlai 
dslalalk myjftclomy uatavioqy x dokladmyeh r«*yxtor4* ozaaczoBjcb 
■yabslMi od 2'33 ac 8136 arax aklad 1 i naaryxac j 1 . 3l*»d tan xleteay 
-«st x razytxordw italyct i oa at away eh osBaesoqycb symcolami od 
8115 do 8132 1 2137 or ax dlod ozamcxooyeh aymbolaal 0131 1 D102, 
e.eaeaty ta alax* do koraceji c sal Oh cl wzmmc&iacxx 1 nlaliai cvcsc l 
aiody w sonixia. 

Slamaoty ozaacsooa rjabolaml od £202 do 2206 ataaowi* ski ad karakcji 
eznloicl aiarnika, diody 3201 1 D2D£ xabazp iacxa j% aiarnik przad prza— 
ci^ia-iam, sai rrxyator 8204 xapawoia wlaieivy rmeh vakaxdwki oi troika. 

Ogosny podxmxpdl staoowih xaaiiacao. Postmrcxajk ©tas iiixcwatK£C I 
uipjicxa za?ila j%ctgo wxmacoiacx * 22 T 1-C2 V. Podxitloaa w odpowiod- 
Qia stcauoxu napifcla - 22 T /dxialalk xloicay x raxyatorow £408, 

j 

i 
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2409 i 2419/ ****** do poaiaro razyatancji. 

Pozycja w jakiaj xaajduja sif przal^czailt tiapigd xasilaj^cych 
*vladez 7 o tyc, t * przyrz^d jast dostcsovjuiy do zaallani* x siael 
napigcia prsaniaaaago 220'*'. Prxal^eznlkl zakrasdw 1 rodxaj* pracy 
znajdujt alf k poxjcji Bi«za2^czoaaj , Ba scbexaci* pokaxaao r6vaies 
uklad po2%eza£ obu sood datakcyjoych. Poza tj* a dalsxtj cxfAei zcha— 
amtu pokazano sposdb wypr owadzaala alaktrod aleaastdw pdlprsavodaiko— 
vyck aiytych « przyrzqdxlt orax rczaiaczczasla posxcxagdlaycfa saga* a— | 
t6« /oznaczonjch lltaraai/ w prxel^exaikaeh PI 1 ?2. 

9. 0?I5 jTOHSTdOffiJI HgCEAM ICZHSJ 

Trzoa konst rukcji ■•chaojcznaj iworzy szklalat typovaj 1 Xunlf lkowanaj 
obodowy p anal ova j, nsozliviaj^ca j oaiasxczeala przyrx^du « typovys 
stojaku aparaturovya 4-80 ax. 

lostfp do vn$trxa prxyrz^du osiagasy po zdjgcia bocznyci plyt cbudoay 
eras « razle potrxaby plyty gdroaj 1 dolnaj. 

Boczna plytkl drakowana taaocowana s^> prxy poaocj zaviasdv do plyty 
tylaaj 1 Jadnya vkrytta do kqtovnika, ttcry z kolei aocovany jaat do 
plyty exolowaj. Pc odkrfcauiu tago akrytu 1 cdcbylaaiu plytkl uxyaku- 
j«ay vygodny deztgp do alastatdv, 

Prxal^czoiki PI 1 P2 vraz x przyaocowaoyxi do aich plytkaal drukovany- 
■i aocoaaaa do k^towoUuSv, tych saaych do kt5rych aocowana s% 
plytkl boczaa. Hlaroik odcfcytowy i potaac jcaatr 2501 soccwana 
baxpoiradaio do plyty cxolovtj. 

So plyty tyloaj prxyaoeowaoy jut u poaocq eztaracb *krgt6v traoafor— 
aator siaclovy, oalaszcxoDa sf rdvniai xaciskl vyjSeiova vzaacaiicx, 
gniazdo aiacl, gniazdo baxplacxnika 1 przal^cznik aapigd xasilaj^cycb. 

10. K0K3 S3ii ACJA P32T3ZAPD I POD3TAVOW5 aSJttZOiXI 3Ar£A¥ 

Jeiell przyrs^d ala dzlala . a nie stvierdza sig oexyvistyeb 

oszkodxad takich Jax: przepalony bazpiecxaik, uszkodzcny sz our aiacic— 
ay lub dafakt slaci anargetyczDtj, nalaiy pooiarzyi? napifcia « posx- 
cze~clnyck punktaeb uklad a n» zgodzottc x sartodciaaai podanymi aa 
schsaacie idacwya. 

Jeieli p rzyrz^d pracuja, pomiary oa posxczegil nych zakrasacb i pedza- 
krasach pozwalaj^ na szybkla zl okalizcwaoi* uszkodxaoia. 
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opzs Tgcavxczix 

2Bi«as*uz vcLinxaz CLixsa^nczir rr? 0-722* 



10.1. Prxyrxady aiTBaaa fcotgkqi «jw*g< Yoltcalarxa trp 0-722* 

- irddla aaplfcla stalagot aaplfeia vyjdelova ragulovaaa 

pi yard* 1 akokewo od 0.017 do 
1000 T 

- wol teal arx aaplfeia rtalagc^ xakraa poalara ad 0.01.7 do 12007 

klaxa ooaajaalaj 0.2 

- trddla aqplfd einaeldalale przeaiaaayehi 

*• fkztaau uplfck wyjicioiraga ragulovaaa plyaola 

1 skokevo od 50 aV do 300 T f cxfstotllvoid okolo 1 tax, 
zaiakx stale* ala paaljalala atli. 



- ozcjlookop: Max. cxulokd 1 a ?/«#*- 

- *lkroaap.roei«rar ukrti peaiarovy 1 a* - 100 a* 

klaxa coaajaalaj 0,2 

- xaailaex r«gulft**^r aaplfeia atalago x 0 - 15 V 

- xastau re*r*tar6v vsorcovyek: 211 do 1 000 MQ 

dokladaaid 0,2 % 

- voltoaiarx wxorcow: •’*•-* ; 

1- **kraa aiarzoaycb aapifd 50 «T do 300 7 

- czfstotlivoAd okolo 1 kSx 

- klaaa coaajeal.j 0,2 



- noivaraalay prsyrxgd poalarovy. 



10.2, Oauwxnla obudavy. 

PTzal przyit^piialaa do aaxaaiLia plyt obvioyrj aalasy odl^csyd 
prxyrz^d od siael xasilaj^cai. 

Boexaa plyty usuwaxy po odkrfeaaiu eztaracb «r*to«, kt6re aocnj^ 
Ja do sxklalatu. ?2yta gdraa 1 dolaa mocowana jazt przy pccocj 
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czter'.cL wk.r,t6» r po z’uzoeatiu kXarj-za prz* suiaay plyty i 0 tyl u 
*z do opom i uncsicy w gitf* 

L37i-.^ iTIII Z 

?o ununigciu plyt obuiowy dostgpne 54 oiebezpieczce ttipiscia. 
1P«3. , rf?ala.r»i el corn id w 

a przypadku kor.l eczao£ = i wycUny Jakiesokolvie* eleaentu naleiy 
•-V-lenid jo na zgodey z wyaazea Baieszczonya iu atr. clDiaj - 

sze^o cpisu. 

W przypadku uyaiany elezeatdu zasilaesy nxleiy pcciarayd taplfcla 
na eyjiciu zaeilaczy na Z7cdnoS<5 it sebeeatem Ldeouya. Kapijfeit 
na i»yj5ciu dzielnika H+V: f S409 powinao vynosid IV ♦, 0,5 % /na 
sakresie poaiaru reau«*a«cji . podzakres 1 k&/. 3egnl«cj« prze prcwa- 
dzaay poter.; ; caetrea 8405. 

< przypadku wytiany eleseatdu wzaacalacza naleiy spravdzic 1 even- 
tualcie sxorygowad* 

- zakrea ragulacjl sera 

- vplyw prsidu poc2^tkcv*go tranzystora T301 

- fcoapensasj? tersiczn^ 

• korekcjs wskazad. 

przypaJku »yc iaqy eleaentdv *ondy do pcoiaru naplgd pr seclenoyeh 
dzielnika vejsciowejo lub wyjsclowa^a t o.:i acu li nearysaeji, uklwdu 
zcrrscyi czulcsci cieraik* lub t«z wyclany aiernika - c-i^zy tpraa- 
••-ic i a.antualcie skorygcwad vskasaala Riepnika na odpcviedoin 
lvk na wzzystkich podaaxresacb pcciarcvycd. 

10«4. fctiar n-olcd za~.ilar.ia 

Kapifcia zasilanis naleiy poaiarzyd na sgodnoid a poiaojol na sxhs- 
c-xzie ideonyn, -apigcie tftndei na wyjscin stabilizator* * 22V aie 
pc.'imo przekraczac 20 oYpp. 

10.5. Hcrer.c.ja z*:r€su rej-mlac.li sera . 

«* pr2ypw0.au J si el i zakres rejulacji sera pokrctlcz sznaoscn-a *3* 
na plycie cscievrj tie jest vyztarczajqcy nalsiy poser..:, cr.*irea 
E31« astatii odpouiaici zakres. | 

W pri;-pa-xu rfc & -ulacCi uejficio v*. psvicftf 1 74 .zvarta, ;>rs* lijcz- 

r.ix zakreso* v pcsycji "0,1V" a pr2«l*czaik rcdzaju oraey ?2 
W pCC/Cji ” 
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li.S. iegpeasac.a pr-jixs oocz^tk&we-TQ trans.-ssore T30t. 

iplyv pr^du ptca^ikc«e s « objauia si* odchylenleu «ice»6uki *iernlka 
el poloxe&la zerctajo po wyz^rceianlaL przyrzadn wg pnaktu E.2. 
a aest 3>nie rcxairniu zat/iaadM. 

•alezy tyaorouac przyrz«l *g putktu 1.2. aast^pnie rozewrzec zacieki 
nejadowe i pot eacjoaetrea BJ16 doprouadaid do zerowego wskasanli 
claraika odeuylovego. 



10 .?. 



Spraedaenie koapensaejl teraieznej. 

* («VPQdk« n^amj hoa^itifa tjoi «aU*y Votep«Hac,\ ttretone. 

2* pcwkk “ ^ w ^ 

odctfs«» Up « ukVodag: “ ' 




By*. 5 

oaiarj nalety uytonad v nasttpuj^caj kolajnoici: 

- uaxawic wartosd napiieia C 2 oa rdwo^ TOY 

- $jc*xa j^e wartodc aaplfda 0^ doprouadxld pr^d dreao 
wsaazgyaay przai ■ikro«*p»ro«i*rz do wartoddi *'1 pk, 

~ aa woltOBiarxu cjiravym T aapifcde Op z dokladnosci* 

4 ® 2,01 T i unotemd vynik. 

teontctad traazystor Tjji da plytki mtcui.cu. Vl^cxyd przyrz^d 
do *1 act i sevraek aactaki Mjicloea, przel^cznlkS ostiwlC « posy, 
iji i *»♦■. Midday Wj&cle wzaacadacza 1 irodlo /S/ tran- 

ayatora ?301 *1*0*6 wltoaiera eyrrowy oaplicia stelego. Vyzero- 
»»d prsyrzad zgndnie z p. ^2., roxevrsed zaclski vijsclo«e 
i poteocj aaetraa BJoi dopre*»daic tapl*cie aierzone v alt osier z.a 
cyrratym do vartosel okreilenej zaleznoici^: 

/V/ 
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Rye. 9. Rozmieszczerae elenentow as piytce 
przei^cznika rodzaju p r*cy P 2- 











ZJEDNOCZONE ZAKiADY ELE&TCOMCZ'EJ 


MEKATMONIK 




APAHATtT.Y FO'UAROWEJ *ME3 AThOMK * 






- 


Ark. 23 • A-srii* 




























